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Mienscheer 9 te Nuis, Wet miliuebeheer 

Melding Besluit lozen buiten inrichtingen 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum maken bekend dat zij de volgende melding in 
het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen hebben ontvangen: 

Voonmelding gesloten aardwarmtesysteem 

Locatie:Mienscheer 9 te Nuis 

Datum ontvangst: 11 april 2016 
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